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LES ROSES. 


périeure. Deux des divisions du limbe sont simples, et trois 
pinnatifides; ces organes sont glanduleux á Fexterieur, et velas 
intérieurement. Corolle de sept á huit rangs de pétales paieds 
á ceux de la Cent-feuilles ordinaire, mais dun moindre dia- 
métre. Le fruit est semblable á celui de cette derniére rose. 

OBSERVATIONS. 

Ce petit Rosier trace beaucoup; il pourrait en peu dannées 
couvrir des massifs d añe moyenne etendue 5 eest pouicjaoi il 
fant avoir le soin de sapprimer les drageons chaqué année, á 
Fautomne, pour les porter ailleurs. Sa fleur ne différe en rien 
de celle de notre grosse Cent-feuilles, et dans un bon terrain, 
souvent, les premieres Roses sont aussi grandes. 

Les jardiniers fleuristes, á París, le cultivent sous chássis, 
et c’est lui qui, Fun des premiers, paraít au printemps sur 
le Marché aux Fleurs. 

Les semences des fruits du Rosier de Bordeaux ont pro- 
duit plusieurs sous-variétés trés-belles, qu’on pourra se pro- 
curer chez nos pépiniéristes. En voici la nomenclature. 

Sous-varietés connues du Rosier de Bordeaux, 

1. R. de Bordeaux blanc (presque). 

2. — foliacé. 

3 . x — Kinston (de). 

— mousseux. 
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precoce. 
princes (des), 
rose-foncé. 
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